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[ PARTI 


INDUSTRIES DEPARTMENT 


Tha 13th S : pta.nb.r , 1906 


N3. 415193-11BL . -~-In exercist of the power confer ed by Ariicle 299 of the Constitution of 
India and all oth r powers enabliog him in this b balf , the Gov rnor of Haryana is ple.:sed to cuihorise 
Shri R.K. Shi:ma , Joint Director , Industries to sign the Deed of Gil , rante : on behalt of State Govern 
ment , Ha yana in favour of Small Int :strics I lopment Bank of Intia against loans raised /to be 
raised by Haryana Financial Corporation , 


M. L. TAYAL, 


Commissioner and Socretary to Government, 

Haryana , Industries Department . 


. 


TECHNICAL EDL CATION DEPARTMENT 


The 201h August , 1996 


No. 20 /57/88-2 TE -- The Govesnor of Hryana is pliased chingo the name of the Shahid 
Sukhdey Governmen Polyicchnic Narnaul as Eaba Kheia Najh G vor nmen Polytechnic, Narnaul. 


K.G. VARMA, 


Financial Commissioner and 
Secretary to Government , Haryana , 
Technical Education Department. 


COMMERCIAL AXES DEPARTMENT 

COR. UGENDUM 


The 28th Al gust, 1996 
No. 22 / 2/ 95- CT (5) 19688. In Haryan: Government, Prohibition Excise and Taxation Depart 
ment, Notific. tion No. 22/ 2/ 95- ET ( S)/ 4060 , dated 20th February, 1996 prablished inthe Haryana Govern 
ment Gazette, dited 20th February , 1996 in column No. 7 of the said notification for the word 
Fail read - against Roll Nmber 747 sh.i sajjan Kumar , Tax. tion Inspector , whereas Shri Sanjay 
Kumar , Taxation Inspector Roll No. 748 is new declared as Ft.il " in the paper of Book Ke :ping. 

P. RAGHAVENDRA RAO , 


Joint Secretary to Governmont, Haryana , 

Commerci . Taxes Department, 


विजली निरीक्षणालय, हरियाणा 


एस ० सी ० अं . नं . 85-86/ 17- डी , चण्डोगाड़ 


बिजली सुपरवाईजर और तार मिस्त्री "ए " श्रेणी की परीक्षा बारे सूचना । 


- 


इस सूचना द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित केया गया है कि बिजली सुपरवाईजर, जनरल तथा माईन्ज ( Mines ), 
और तार मिस्त्रीयों को प्रमाण - पन्न परमिट प्रदान करने हेतु परीक्षा 6 जनवरी से 9 जनवरी 1997 तक आयोजित की जायेगी । 


1. सुपरवाईजर परीक्षा 


( क ) प्रार्थी की आयु 20 वर्ष से कम न हो , मैट्रिक अथवा इसके बराबर की योग्यता होनी चाहिये । 
( ख ) मैट्रिक के बाद कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होन " जरूरी है । आई टी ० पाई ० अथवा अप्रैन्टिसशिप बिजली या वायरमन 

ट्रेड में व्यतीत समय 5 वर्ष के अनुभव में शामिल माना जायेगा । 
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तार मिस्त्री " ए " श्रेणी की परीक्षा । 


क ) प्रार्थी 18 वर्ष की प्रायु से कम न हो और उसके पास कम से कम 2 वर्ष बिजली के कार्य का वायररिंग ट्रेड का अनुभन 
होना आवश्यक है । उपरोक्त परीक्षा के लिये पूरा विवरण प्रार्थना -पत्र फार्म तथा हिदायतों में दिया गया है । 


परीक्षा का प्रार्थना -पत्र फार्म तथा हिदायतें किसी भी कार्य दिवस को 24 सितम्बर, 1996 से 18 अक्तूबर , 1996 . 
तक निशुल्क निजी तौर पर अथवा डाक द्वार। अपना पता लिखा एवं 2 रु ० डाक टिक्ट लगा 6x4" लिफाफा भेजकर प्राप्त 
फिया जा सकता है । 


पूर्ण रूप से भरा प्रार्थना पत्र सुपरवाईजर तथा तार मिस्त्री " ए " श्रेणी के लिये 22 अक्तूबर , 1996 तक इस कार्यालय 
में प्राप्त किया गया मान्य होगा । 


नोट : -- जिन प्राथियों ने 22 अप्रैल से 24 अप्रैल, 1996 के लिए निर्धारित परीक्षा, जो कि जून, 1996 के लिए स्थगित कर दी 

बी , के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे हुए , उन्हें पुन : प्रार्थना पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है । 


इंजि ० एच ० एस ० हुडा , 


सचिव, लाईसैसिंग बोर्ड एवं मुख्य बिजली निरीक्षक , 

हरियाणा सरकार , चण्डीगढ़ । 


ELECTRICAL INSPECTORATE , HARYANA 


S.C.O. NO . 85-86 , SECTOR 17- D , CHANDIGARH 


NOTICE FOR ELECTRICAL SUPERVISORS AND WIREMAN EXAMINATION 


It is hereby notified for the information of all concened that examination for the grant of Competency 
Certificate to Electrical Supervisors (Generaland for Mincs Installation ) and permit to Wiremen will be hold 
from 6th January to 9th January 1997 as below : 


I. Supervisor Examination 


(i) Candidate not less than the age of 20 years must possess the educational qualification Matric 

or equivalent . 


(ii) Minimum vxperience required efter Matriculation is 5 years including firicijent in I.T.I 

and Apprenticeship in Electrical or Wire man Trade. 


ll . Wireman A Grade Examination 


years 


(i) Candidato not less than the age of 18 yearsmust possess atleast 2 

Electrical or Wiring Trado . 


experienca in 


Detailed instructions are given in application form which can be had free of cost from this office 
w.o.f. 24th September , 1996 to 18th October, 1996 during working hours or by post by sending a roquest 
alongwith self addressed envelope of size 6 " x4" duly stamped for Rs. 2 . 


Applications duly completed in all respects must reach this office on or before 22nd October , 1996 
after which no application will be entertained . 


for 


Note : Candidates who have already applicd for thic aborc d Occiration v hich Here schedulid 

22nd -24th April, 1996 and later on postponed for June 1996 need not apply again . 


ER. H.S. HOODA, 


Secretary, Licensing Board & Chiof Electrical Inspoctor to 

Government Haryana , Chandigarh . 


